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3B UNITS ONLY 



JAC VOLTAGE SELECT 
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4B USE (2) TF 4BSST-7 PLITRON 
3B USE (2) TF 3BSST-4 PLITRON 



FOR AUDIO SECTION SEE 
3B SST2 CHANNEL SCHEMATIC 
4B SST2 CHANNEL SCHEMATIC 
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